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	Que habría pasado si

**Este fic no se si será una historia completa o no, eso dependerá de la aceptación que tenga y mi tiempo, por ahora solo espero que os guste este capítulo, si os gusta comentar. The Flash no me pertenece.**

Cuando Barry Allen planeo luchar contra Zoom no pensó lo que se le venía encima. Nada mas empezar la pelea ya iba mal, Zoom era más rápido y fuerte que él y lo demostró rápido cuando le devolvió el rayo que le había lanzado, a partir de ahí solo jugo con él.

Zoom agarro a un derrotado Flash del cuello y lo arrastro por toda la ciudad, no solo iba a matarlo, primero lo humillaría delante de la ciudad a la que tanto quería. Cuando entro en el periódico _Picture News _todos los periodistas se quedaron de piedra ante la imagen, Flash, el héroe que había salvado Central City colgaba inerte del brazo del otro velocista, entonces dijo unas palabras-mirad Central City vuestro héroe caído- y sin más se esfumo del lugar. Mientras todo esto ocurría Iris West veía como Barry quien era como su hermano parecía muerto, sintió como algo se rompía dentro de ella, la esperanza.

Luego Zoom llevo a Barry al departamento de policía, aunque no había muchos policías eso le daba igual, desde la parte de arriba de la escalera, desde allí llamo la atención de los policías que inmediatamente dispararon en un intento de detenerlo, pero fue en vano, pues no sirvió de nada. Zoom solo se rio y dijo _ mirad la cara de vuestro patético héroe- y sin mas le arranco la máscara y la lanzo al piso de abajo donde los policías se habían quedado congelados, Flash era Barry Allen, aquel forense, que parecía torpe, debilucho y siempre llegaba tarde era Flash, durante un instante nadie se movió de la estupefacción, entonces simplemente Zoom y Flash desaparecieron igual que habían venido. En esos momentos distinta ideas rondaban por las cabezas de los policías, pero había dos que sus mentes iban a cien, Patty Spivot y Joe West. La primera al principio estaba estupefacta como el resto, pero luego el pánico se apodero de su mente, Barry Allen, su novio, Flash, parecía muerto, y ella no había podido hacer nada, finalmente se adelantó y recogió la máscara bacía de Flash del suelo, en ella había restos de sangre y parecía muy hecha polvo, entonces se giró hacia su compañero Joe west, el cual se encontraba en un estado parecido al de ella, pero del que acabo saliendo para coger su móvil y llamar a los laboratorios Stars, entonces Cisco le dijo que Barry seguía vivo y que estaba allí con ellos, pero que estaba muy mal. Tras escuchar esto Joe se dirigió hacia el ascensor, pero antes le pidió al capitán que hiciera esperar a todos lo que habían presenciado lo ocurrido que esperaran allí y que no dijeran nada mientras no volviera, el capitán a regañadientes acepto, entonces se marchó. Mientras esto ocurría, Patty no se había sentado en uno de los escalones de la escalera y se había quedado observando la máscara de Flash entre sus manos, luego vio como Joe se iba, y el Capitán les decía a todos que no podían irse aun. Un rato después Joe volvió para hablar con el Capitán y una vez terminado, se acercó a Patty y le dijo que fuera con él, en unos minutos estaban en los laboratorios Stars, allí estaban Cisco Ramón, Caitlin Snow, Iris West, Harrison Wells (lo cual le choco mucho, porque se suponía que había muerto) y en una camilla al fondo estaba Barry Allen muy débil, se acercó a él, se sentó a su lado y se quedó observándole hasta que se durmió.


End file.
